LUDWIK WEISSENHOFF 


b. kontrolor c.k. kassy eyrkularne), 


przeżywszy lat 61, po długićj słabości, w dniu 5 Czerwca 1862 r. 
przeniósł się do wieczności 


Pozostala Zona zaprasza Kolegów i Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok z domu przy wliey Stolarskićj 
pod E. 473 w dniu 7 b. m. o godzinie 5 po południu na miejsce wiecznego spoczynku, zas na 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


odprawić się mające w kościele XX. DOMINIKANÓW dnia 16 Czerwca b. r. o godzinie 10 z rana. 


